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L'anneau solide-ou armille est engendre par la revolution d'une
section rectangulaire autour d'un axe perpendieulaire au plan de
Fanneau (fig. 3); /est le perimetre de la section dont S est la sur-
face, le coefficient h mesure la conducibilite exterieure, K la condu-
cibilite propre, C la capacite specifique de chaleur, D la densite. La
ligne oxx'x" represente la circonference moyenne de 1'armille, ou celle
qui passe par les centres de figure de toutes les sections; la distance
(rune section a 1'origine o est mesuree par Tare dont la longueur
est x\ R est le rayon cle la circonference moyenne.

Fig. 3.

On suppose qu'a raison des petites dimensions et de la forme de la
section on puisse regarder comme egales les temperatures des dif-
ferents points d'une meme section.

103.

Concevons quo Ton donne actuellement aux differentes tranches dc
1'armille des temperatures initiales arbitrages, et que ce solide soil
ensuite expose a Fair, qui conserve la temperature o et qui est deplace
avec une vitesse constante; le systeme des temperatures variera conti-
nuelleinent; la chaleur se propagera dans 1'anneau et elle se dissipera
par la surface : on demande quel sera 1'etat du solide dans un instant,
donne.

Soil 9 la temperature que la section placee a la distance co aura
acquise apres le temps ecoule t; v est une certaine fonction cle x et
de t, dans laquelle doivent entrer aussi toutes les temperatures ini-
tiales; c'est celte fonction qu'il s'agit de decouvrir.
